Table 11 


Brands Making New York City Nicotine Specifications 
in Test #9 But Not in Test #10 



Because of Nicotine 

Increase 

Nicot!ne, 

mg/cigt. 


Brand 

S i ze 

Test §9 

Test #10 

! . 

Chesterfield 

KFM 

1 . M 

1 . !6 

2. 

Eve Menthol 

(00 

1 .09 

1 .20 

3. 

Kent Menthol 

100 

1.14 

1.2 1 

4. 

L & M 

LF 

! .08 

! .20 

5 , 

La rk 

KFC 

I .03 

1.17 

6 , 

Map Ieton 

R-NF 

0.98 

1 .25 

7 . 

Map I eton 

KF 

1 .07 

1 .24 

*a. 

Marlboro Menthol 

KFM 

1.12 

1.18 

*9. 

Virginia Slims 

1 00 

1.14 

1 . 22 



Because of Tar increase 

Tar, 

mg/c;gt. 


Brand 

S i ze 

Test #9 

Test #10 

1 . 

Eve Menthol 

100 

17.0 

17.6 

2. 

L & M 

LF 

16.9 

17.5 

3. 

Montclair Menthol 

KFM 

17.3 

19.0 

4. 

Pa!! Mai! 

95 

16.8 

17.7 

^5 . 

Virginia Slims 

1 00 

17.2 

17.8 


*Pfailip Morris Brands 


PM3001013741 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rklk0001 




